
RADIO • Portatile . pile mod. E.1 • Medie 187-582 metri. Medi. frequena. 465 kc. Hottcrie: Minimicro 6 V per accenaione, 

micro 67,5 volt per anodica. Alimentatore separato per CA llu/1^5 volt. 
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